
MODEL CineMate 面 Series II 

種 別 スピーカーシステム 


仕 様 

■スピーカー部 

•イ メージ アレイ•ス ピーカー (防磁型） 

外形寸法： 200(W)x 88(H) X 136(D) m 
質 量： 1.2kg(1 本） 

•アクースティマスモジュール（非防磁型） 
外形寸法： 222(W)x 364(H) X 489(D) mm 
質 量： 9.2kg 

■インターフエースモジユール 

外お寸法： 86(W)x 30(H) X 74(D) mm 
■その他 


電 

源電 

圧： AC100V(50/60Hz) 

付 

属 

品： 4ボタンリモコン、ケーブル類一式 

発 

売 

日：2009年10月17日 



アクーステイマスモジュール 




222 




489 




単 1 山 ： mm 


■この資料についてのお問い合わせはち記へ。ボーズ株ま会な干 150-0044 東京都渋谷区円山町 28-3 渋谷 YT ビル TEL03-5489-0955 
■化様及び外観は改良のため予告な〈変更することがあります。 


整理番号 S -0228 

































































イメージアレイ•スピーカー 


乂 I 1 Q 
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